Z głębokim smutkiem i zalem zawiadamiamy, ze dnia 
22 marca 1990 roku, po ciężkiej chorobie, zmarła 


Mgr KAMILA 


E PR 2 


były wieloletni zastępca dyrektora d/s ekonomicznych 


w Zakładach Budowy Maszyn im. S. Szadkowskiego 
oraz Przedsiębiorstwie PiD „CHEMADEX”. Wspaniały 
przełożony, człowiek i przyjaciel. 


MSZA ŚW. ZALOBNA zostanie odprawiona w piątek 
dnia 30 marca 1990 roku o godzinie 12.00 w kaplicy 
ma cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowa- 
dzenie Zmarłej do grobowca rodzinnego, o czym zawia- 
damiają pogrążeni w głębokim smutku: 


BRAT Z RODZINĄ I PRZYJACIELE 


